巧大阻がス 

取巧説明書 

保証書付 


ガス フアンヒーター 嫁庭 風 


型番 

140-9372 型 

型式を 

RC-K2403E-1 

型番 

140-9383 型 

型式を 

RC-L4002E-1 



このたびは、大阪ガスのガスフアンヒーターをお買い上げ 
いたださまして、まことにありがとラございます。 


よく読んでま全に正しくお使いください 


♦こ‘'使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全 
に正しくお使いください。 

♦この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 

内容をご確認のうえ、大切に保管してくだごい。 
♦この機器は家庭用でずので業務用のような使いちを 
ごれますと著しく機器寿命が短くなります。 

♦この機器は国内専用です。巧外では使用できません。 
♦取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 
またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。 


爲1 

換気ぉ要^ 


おず換気する。 

保用中は1時間に1〜2回 
1〜2分)程度換気扇を回ずか、 
窓を開けるなどして換気する。 


換気をしないと一腰化炭素中毒を 
起こし、死 t 事巧にいたるおそれ 
があります。 










ワンプッシュですばやくぼかぼか 

ノ のつ J レなのにセーフティ按全)、足もとから快適暖房 



待たずに賞ぐ点义 

•スイッチを巧すと、すぐに温風が吹き出します。お好みの温度に設定しておくと、 
ガス量を自動的にコント□ールして、快適な室温を保ちます。 

設定室温は暖房を停止した後も記憶されまず。 

(くねしくは度が19ベージ） 



足をとか5ぽかぽか 

•お部屋の空気を循環ごせながら暖房ずる 
ので、足をとか6お部屋全体を快適に暖 
めます。 



かさなお子さまの 
いたずらを P 方止する □ック機能 

♦ノ」、さなおテさまのし、たずらや誤操作を防ぐ 
ため、スイッチ操/乍を□ックでさまず。 

(くねしくはし带21ぺージ） 
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ブヴーび鳴って、運転が停止した場合 ' • 31 
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1 ，エアフイルターの掃除時期をお知らせ 

♦エアフイルターにほこりが詰まると、フイルター掃除サインの赤色点滅とブヴ- 
掃除が必要なことをおが日せします。 

(くわしくは26ページ） 



2. 別き間自動消义機能 

♦消し忘れを防ぐたゆ、運転開始後8時間で自動的に消火します。 
(くわしくは陳20、31、32ぺージ ） 



3. をしものときは、ま全装置が作動 

参万一の事故を未然に防ざます。 

(くわしくは隙31、32ベージ） 

ま全 装置 

-不完全燃焼防止装置（熱電対式） -遇電流防止装置（電流ヒューズ) 

• 立消えを全装置（熱電を式） • 早電時を全装置 

• 転倒時ガス遮断装置 • スイッチ回路ま全装置 

•過熱防止装置（温度ヒューズ、サーミスタ） -8 時間自動消火機能 


■製品を正しくお使いいただくためや、お客ごまや他の人へのを害、 
財屋への損害を未然に防止するため、必ずお守りしげこだくことを次の 
ように説明していまず。 

■ lU 下に示す表示と意ほをよく理解してか6本文をお読みください。 

A この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が死亡、重傷を負う危険、 

ZLa J 区 P 巧または义がの危険が差し迫って生じることが想定される内宮をおしてしなす。 


A & SC £±- この表おをお視して誤った取扱いをずると、人が死亡、重傷を負う可能性. 
言口 または义災の可能性が想定される内容をホしています。 


A ごこの表ホを巧も弓して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 
損害のみの発生び想定される内容を巧していまず。 


■給表示には次のような意ほがあります。 



{女全を見守るをむ機能/を全上のご：注意 (必ずお守り < ださい) 
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A を険 


この表示を無視し 


つた取扱いをずると，人が死 t 、 重傷を負うを除、 


または义災のを除が差し迫って生じることが想定される内容をおしています。 



使用ガスおよびな用電源の巧認 

Q ■機器本体銘板に記載してあるガス種（ガスグループ）および電源 
(電圧-周波数） L がのガスおよび電源では使用しない 

•記載のガスおよび電源と巧用ガスおよび ■ _ _ 


使用雲漏が一致していない場合、不売を 
燃焼により、一酸化炭素口妻になったり、 
爆発着火や機器故障の原因になります 
ので使用しないでください。 

>転居された場合ち、{共給ガスの種類 
および電源の種類をおず確認してくだ 


>わか日ない場合はお買い止げの服売店、1恐 siir < ms ^ 
またはもよりのガス会社（お給業吾） 電源の溝認- 

に連絡してください。 L 製造年ち 


胸 


改造•分解禁止 

^ ■お客さまご自身では工具を使用して 
W 絡巧に分解したり修理-改造は行わ 

巧解禁止 ない 

♦一酸化炭素中毒や火がおよび機器故障の原因に 
なります。 

•修理•改造•分海は胃度な専門知識がが要です。 



周囲の防义指置 

〇 ■家員や壁-棚など巧燃せの部分との 
距離を十巧に離す 

•火おや機器過熱によるやけどの原因になり 
ます。 

•機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋な 
の温度が検巧できないことがあります。 15 

♦機器のを方が壁に近いと、ま全装置がはた 
6いて運転が停止することがあります。 J 


P 


k 綱上 



傷を負ラ司 


A 警告 


この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が死亡、 
または乂巧の可能性び'想定される内容ををしていまず。 























な下のガス接続厳禁 

ベ’、■スリムプラグ♦機器用ソケット•ゴム管•クチゴム付をガスホースを 
。ソ 使用しない 

ガス漏れが生じ、爆発や乂おの原因になります。 


■ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で 
使巧しない 

ガスコードが破損し、ガス漏れがちじ、义災の原因になりまず。 

■ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通さない 

接続部か b ガス漏れが生じ、乂巧の原因になります。 



ガス接続 

〇 ■ガスコードは必ず当社指定のものを使用する K ゎしくは陳 37 ベ-巧 

接続の際にはガスコードおよび機器の接続 □ に傷やごみなどの異物がないことをお認し、 
石產実に接続してください。 

確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆究や义災の原因になります。 

機器への取り付け 扱り外し 


「カチツ」と 
音がするまて 
差し込む 



ス IJ - ブを矢 EP のろ向に 
引っ張る 



この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が死 t 、 重傷を負う可能性、 1 
または义巧の可能性が想定される内容を示していまず。 I 



設置場所 

Q ■段差のある巧面に設置しない 

温風の当たる部分が変色したリヒビ割 


击勒の当たる部分が変色したリヒビ割れすることがあリます。 
(前方は 100 cm 化上離してください。） 


同の 


■電気力ーペット-温かマットの上には設置しない 

参機器の重みで電気力ーペット-温水マットが故障することがあります。 

参電気カーペット*温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがありまず。 

■温風吹出し□の前にギャラリ術子）を取り付けない 

温度調節が正しく行われず、化おの原因になります。 

■ ドアの近くに置かない 

機器の転倒や、やけどなどのおそれがありまず。 m I .... 

■特殊な場所に設置しない 

乾燥室-温室-動植物の飼育室など、特巧な場所では絶対に使用しないで<ださい。 
植物が枯れたリ動物が死 t するおそれがあります。 

■スプレーや化学薬品を使用する場所および綿ぽこりのをい場所 
(理•美客院や、メッキ•塗装工場など）では使用しない 

フ□ンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がごびたり、刺激真や異臭がする 
原因になります。また、健康を害したり、機器®障の原因になります。 

■機械油や天ぷら油など油成分が浮遊している場所に置かない 

機器の樹脂部がヒビ割れしたり、破損することがあり末す。 

■かのかかる場所に設置しない 

浴室など高温-を湿の場戸尸や水のかかるおそれのある場所には設置しないで<ださい。 
漏電して感電•义巧の原因になります。また、機器故障の原因になります。 

■機器の上に巧びんや金魚ばちなどを置かない 

漏電して感電•义がの原因になりまず。また、機器故障の原因になります。 

■か平なところに設置する 

機器が傾くと、乾倒し運窗が停止したり、温風のち向がかわり、 I , 

温風の当たる部分が変色したりヒビ割れすることがあります。 ： 


■毛足の長いじゅうたん•ワッシヨンフ□ア•その他、ご^ 
熱で変色しやすい巧面で使用する場合は、機器 .ベ' 

の下に丈夫な戴を板などを敷いて使用する 

参熱によりじゆラたんのち足やクッシヨンフ□アなどが変色する原因になります。 
•機器の重みでじゆ5たんやフツシヨンフ□アにキズがつくことがあります。 


A ごこの表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 
ZiA /It 損害のみの発生が想定される内容をおしています。 

























i 么警告 


二の表示を無視して誤った取扱いをずると、人が死こ、 
E たは义巧の可能性が想定される内容を示していまず< 


!傷を負う可能性 、 P 


1時間に1〜2回換気する 

が S\ ■必ず換気する。使用中は1時間に1〜2回り〜2分）程度換気扇を 
^ 回すか、窓を開けるなどして換気する 

換気必要 •拽気をしないと、一酸化炭素中毒を起こし、死 t 事故にいたる 

おそれがあります。 

参換気は 2 力所じ I 上の（風の出入りのある）開□部を設けると効率 
よくでさます。換気扇を使巧する場合でも換気扇ひ5離れた 
位置の窓を開けなし化十分な換気ができなし)場合があります。 

■換気できない場所では使巧しない 

窓が凍結ずる場所や地下室など、換気がでさない場所では使用しない。 

一酸化炭素中妻を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。 



温風をじかに结てない 

^ ■巧温やけどにミ主意ずる 

'〇^ 温風の直接当たる場所では its 



温風の直接当たる場所では就寝しないでくだごい。 e 温風でを連 
続的に当たると1氏温やけどの原因になります。 

(特に a の児、ルさなおすさま、お年畳り、病人など、自かの意 
思で身体を動かせないち、疲労が激しいとさ、おミ酉や睡眠薬を飲 
まれたち、皮膚や皮膚感覚の弱いちなどがお使いのときは、周り 
の方がま意してください。） 

■温風をじかに長時間、体に当てない 

体調悪化や健康障害の原因になります。 


異常時の処置 

〇 ■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じる ■ 画, 7 化 

①点义しない場合や使巧中に異甫な燃焼-異萬な臭気‘異常音- 
異常な温度を感じた場合、または使用途中でミ肖火する場合は、 

ただちに使届を中止しガス栓を閉じる。 

(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外し、こ3?* ; 

てください。） !： 

③異甫を感じたときは做障かな？と思った过、「ブザーが鳴って、 i ： 
運乾が停止した場合」にがう。（くわしくは陳29〜32ぺージ）グ^'^;^ 
⑤上記の処置をしてわ直6ない場合は、使巧を中止してお買い上 
げの販売ち、またはをよりのガスを社(供給業を）に連絡する。 

■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、 
ガスをとメーターのガス检を閉じる 

(つまみのないガスをの場合は、ガスをからガスコードをかしてください。） 




义災モ巧、スプレーを厳禁 

Q ■機器のおくには、燃えやすい 
ものを置かない 

機器の上や周囲には燃えやすいものを 
置かなしでください。また、可燃物读 
具、カーテン洗遲物など）を近づけ 
ないで < ださい。 

乂巧の原因になります。 

■使用中は外出、就寝しない 

义巧など予期せめ事故の原因になり 
ます。 

■機器の近 < では、弓I火のおそれ 
のあるものを使用しない 

スプレー-ガソリン•ベンジンなどを 
置いたり、使用しないでくだごい。 
引火して火ぶのおそれがあります。 


電源コード • プラグについて 

^ ■切断して延長しない 

'〇/ 機器の設置は電源コードがコンセント 

に届く範囲内としてください。 

感電や乂巧などの原因になリます。 

■無理な力を加えたり、重い 
ちのをのせた U しない、また 
たばねたまま使用しない 

感電や义がなどの原因になりまず。 

■いたんだ電源コードや電源 
プラグ、差し込みがゆるい 
コンセントは使用しない 

感電•発熱に C ； る乂巧の原因になります。 

〇 ■電源プラグのほこりなどは 
定期的にとる 

電源プラグをなき、乾いた巧でふいて 
ください。電源プラグにほこりがたまる 
と、湿気などで絶縁不良となり 、乂災 
の原因になリます。 


■温風吹出し□•エアフィルター 
をふさがない、 また紙-巧， 
異物などを入れない 

勇萬燃焼し、一酸化炭素中毒や火が 
および機器故障の原因になります。 

■スプレー生を機器の前に置かない 

機器の周辺や上、温風化出し□の前ち 
でスプレー生（殺虫剤-ヘアスプレー- 
カセットコン□用ボンベなど）を使届 
したり、置いたリしないでください。 
熱でお内の圧力が上がリ、スプレーち 
が爆発するおそれがあります。 



■コンセントや配線器具の定 
格を超える使い方や、交流 
(AC)IOOVL ソ外で使わない 

たこ足配線などで指定ごれた定格を 
超えると.発熱による义巧の原因に 

なります。 娘に& 


■めれた手で巧さ差ししない 

感電やけがの原因になりまず。 
h 

■電源プラグは根元までしつ 
かりコンセントに差し込む 

差し込みが不完全な場台、感電•究熱 
による火災の原因になります。 





















A ごモ^の表おを無視して誤った取扱いをずるこ、ノ 、 r 
ZiA /±損害のみの発まが想定される巧— ’_- 1_ T •十 


ガス事な防止 

〇 ■ガス栓を閉じる 

外出や、長時間使用しないとをは、ガスををぶず南じて 
くだごい。（つまみのないガスをの場合は、ガス栓ひ5 
ガスコードをがしてください。） 

■点火•消火の確認をする 

使用時の点か、使用後のお义を確認して< ださい。 




電源コード • プラグについて 

Q ■電源プラグを抜いて停止しない 

機器の過熱の原因になります。 

■電源コードを持ってミ I さ巧かない 

電源プラグを抜くとさは、電源コード 
を持たずに、電源プラブを持って巧いて 
<ださい。 

電源コードを引っ張ると、電源コード 
が破損し、感電•ショート-火がや 
機器故障の原因になりミす。 

义災モ巧 

Q ■運転したまま持ち運びしない 

ガスコードががれて異常燃焼の原因に 
なったり.ガスコードの接続が不完全 
になり、ガス漏れの原因になります。 
まにやけどなどの原因にもなります。 

■义のついたタバコ*線香など 
を近づけない 

引乂して义災の原因になるおそれが 
あります。 

■棚の下など、落下物のおそ 
れのあるところでは使用し 
ない 

落下'物によっては、义巧のおそれや機器 
故障の原因になります。 


電源ブラブ3 
コンセント 
がら抜け 


■点検やお手入れの際はがず 
電源プラグを巧く 

E 感電やけがをすることがありまず。 


■暖房けかの巧遠（巧類の乾燥 
など）には使用しない 

巧類-ち巧-シーツなどを機器の上に 
置いたり、挂卜けたりしなし、でください。 
义災や思わめ事がの原因になりまず。 
また、機器の変おや故障の原因にも 
なりまず。 


酸. 
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ご使用について 


■機器の上に腰かけたり、のったりしない 

♦けがや、やけどの原因になります。 

♦機器の変あによるガス漏れ、不完を燃焼など機器故障のおそれがありまず。 

■ くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤、防虫剤を使ラ場合は運起しない 

機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し□から放出されて、健康に良くないことがあります。 

■殺虫剤、防を剤を機器にかけたり、機器の近<で使用しない 

擊機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れすることがあります。 

•腐食性ガスの発生により、を属がごびたり、機器故障の原因になります。 

■温風吹出し□の前や周囲にものを置いたり、機器背面（エアフィル 
夕一部）をふさがない 

参機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。 

参巧やじゆうにんなどの変色やヒビ割れ、プラスチッフ製品の場合はをあ-変をのおそれ 
がありまず。 

■エアフイルターを列して運転しない Q 

機器内部へのほこり記まりによる機器故障の原因になります。 ' I A 

■為面怖.中 .I • n し-ホ旨ね鉛筆む戶ホスわなし、 


■通風吹出し□に指や飽筆などを入れない ^ 

巧流フアンが回転しているため、けがや.やけどや機器故障 
の願になります。 

特にかさなおテさまのいるご家庭ではごを意ください。 ベ i U 

■使用中および使用直後は、操作部、取っ手 m がは手を轴!れない 

操イち部、取っ手切かは高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。 
特に温風の出し□付近、エアフィルター部などの高温部にはおれないでくだごい。 

■停電したとをや、誤って電源プラグを巧いて機器が停止したときは、 
機器背面にアフィルター部や取っ手自おがに手を触れない 

高温になっていますので、手をおれるとやけどのおそれがあります。 

■小さなお子さまが遊んだり、いたずらしないようにを意する 

思わめ事故につながるおそれがありまず。 


•壁に桂卜けたり、机や台にのせて使巧しないでくだごい。落下や転倒により、けがの原因になります。 
♦強い風ののき込むところでは使用しないでください。炎が風で;'肖えることがあります。 

♦雷が発生しはじめた弓、ずみやかに運乾を停止して、電ミ原プラグをコンセントか6巧いてく 
ださい。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷ずることがあります。 

•十分に換気して、，倍露にミち意してください。 

•機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入ったスプレー生 _ ベ〜 

を使わないでください。機器内部や温風峽化し□にシリコンの白いお { 

が付着したリ、收出したりずることがありまず。 ■; レ^ 

♦お部屋の空気が巧れているところでは使巧しないでくだごい。ほこり ：.-ふ 

やタバコの煙などにぶリ、じゅうたんなど温風の当たる部分が変色する ^ 

(ミちれ到ことがあります。 ぶ? 

♦定期脚こ点検整備馆糊をお到： K ださい。（くわしくは陳28、34ぺージ） ‘ 






















! 



K 


’、、巧定室温 

室盈させ 


.... _ _ _ ン 





温風吹出し □ 

♦温風が化てきます。 

ただし、温風はの出し□の 
全面か5は化ません。 


• ご'ミ主意ラベル 

•使用上のを意事項を 
記載しています。 
お使いになる前に、 

ぶ、ずお読みください。 


クリップ- 

♦エアフイルター 
を固定します。 

(くわしくは 
陳27ぺージ） 


ガス接続 □ —— 

♦ガスコードを 
接続します。 

(くねしくは 

17,18ページ） 


電源プラグ•コード- 

♦ AC 100 V 
50/60 Hz 用です。 



コードホルダー 

♦機器を使わないときや移動するときは、電源コードを 
たばね、コードホルブーにはさんでおきます。 


-エアフイルター 

♦空気中のほこりが 
機器内に入るのを 
防ざます。 

(くねし< は 
厭26、27ベー巧 

-銘板 

• ガスや電源の種類 
など靖 S 載しています。 

(くりしくは 
陳らぺージ） 

-ご注意， 

操作方法ラベル 

•使用上のを意事項と 
操作ち法を記載して 
います。 

お使いになる前に、 
必ずお読みください。 

-ガス接続ご注意ラベル 

♦ガス接続時のを意事項 
を記載しています。 
お使いになる前に、 
必ずお読みください。 




■MB 




IpasSBiSim 


取っ手 

•移動ごせるときは、ここを持って 
ください。、 、 


各部のなまえとはたらき 































設定室温 


室温含せスィッチ 

□ックスイッチ•ランプ 

設定室温を調節ずるこきに使います。 

• 左のスイッチを巧すと室温が1で下が 
り、ちのスイッチを巧すと rc 上がり 
ます。 

いたず5や誤操作を防ぐたゆに、操 
作を□ッワするときに使います。 

2つのスイッチを同時に巧すと、□ック 
のセット/解除ができます。 

• □ッブをセットすると、ランプが緑色に: 
点打しまず。 

(ぐりしくは跋 21 ベージ ') 
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r お知 S せ i . 

I ■記憶機能があります 

! 設定室温は、停電が起きたときれ電源プラブをあいた場合でも記憶されます。 



運転スイッチ 


運転を開始/停止しまず。 































I o ■源を接続する »I ! qS 5 S 豁る糾 

電源プラグをコンセントに睡実に差し込みガスコードの細いちの先端をガス接続□に 
ます。 「カチッ」と音びするまで差し込みます。 



17 



© ガスコードをコンセント t 
ガス 控に接続する ®Jl 


ガスコードの太い方の先 ii 尚をお部屋のコンセ 
ントガス栓に「カチッ」と音がするまで差し込 
みます。 



は、つまみを全開にしてください。 


ミ主忌 、 j 

■電源コードについて 

♦温風の出し□の前や機器の下を通さないで 
ください。 

•ペットなどにかまれないようにミち意してくだ 
さし、。 

•イスの脚やキャスター、コマなどで踏まない 
で < ださい。 

♦ヒビ割れした電源コードは交換してくだ 
ごい。 

お買い上げの販売店、またはちよりの大阪ガスに 
連絡してくだごい。 

■ガスコードについて 

♦機器を取り曾える際、または7年程度を 
目やすに新品と取り替えてください。 

♦ヒビ割れたりして古くなったガスコードは、 
ぶ、ず取り替えてください。 

♦温度の高いところにガスコードが融れたり、 
上にちのをのせないでくだごい。 

•ぺットなどにかまれないよ5にを意してくだ 
ごい。 

• ガス接続 □ はていねいに清潔に取り扱って 
ください。 

ガス接続□に信がついたル異物が巧着すると、 
ガス漏れの原因となりまず。使巧しないときは. 
ガス接続□にキサップをつけておいてくだごい。 
























ガス フアンヒーターの 基本操作です。 




») 運転を止めたいときは 





























かさなおテさまのいたず 5 や誤操作を防ぐため、スイッチ操作を□ックずる機能です。 



〇 両方の室涵合せスイツチ難 I 
を同時に巧す 圓 I 



□ックがセットされまず。 


■ □ ッフをち?陈するには 


同時に1おお!上巧す。 



•運転中に□ッブしたときは、□ックの巧 
除および運転停止の操作（運乾スイッチ 
を巧す）攻夕りまでさまはん。 


♦停止中に□ックしたときは，□ックの解 
除じ(がはで去ません。 

•電源プラグをコンセントか6あいたり、 
停電したときは、□ックは解除されまも 
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>ブザー音ありに戻すには再度〇の操作を 
し、室温合せスイッチ（ち）を巧し 「り。 に 
して、©の操作をします。 


【〜 ] 

©® 


〇 


「日に合せる。 











































■ガスコードは正しく接続されていますか？ 

• 接続部およびガスコードが巧れたり、ねじれたりしていないか点検してください。 

(くわし<は[^ス1ス18ぺージ ') 

■電源コードがいたんでいませんか？ 

♦電源コードがいたんだり、電源プラグにほこりがたまっていないか点検してください。 

(くむしくは10、18ベージ） 

■エアフイルターにほこりが詰まつていませんか？ 

正しくセツトされていますか？ 

♦フイルター掃除サインが点滅していないか確認してください。 

くくねしくは陳26ぺージ ） 

♦エアフイルターは正しくセツトされているか確認してください。 

(< す：)し <はだが27ページ） 


1 お手入れの準備 __ 

① 運転を停止し、機器が十分に;令え、ミ晶風峽出し□か6風が出なくなつたこと河き認する。 

② ガス检を閉じる。 

⑤電源プラグをコンセントか5巧く。 

@手袋をはめてお手入れを開始する。 
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I 機器-温風吹出し□のお手入れり力月に1回程度) _ 

1力月に1回程度ちれたときはそのつどお手入れしてくだごい。 

■やわ6かい巧をめるま湯でめ6し、よくしぼつてから機器の表面を 
巧:きます。 

■電気掃除機などで温風吹出し□のほこりを吸い取ります。 



巧れがひどいとさ 

♦機器の表面は、やわ b かい巧に台所用中性洗剤をつけて拭き取ります。 

♦温風日欠止!し□は、指をけがしないように手袋をはゆてから、やわらかい布で拭き取ります。 
♦ 温風 a 义出し n に白い粉やミちれが'付着することがありまずが、異常ではありません。 

やわ6かい布でなき取ってください。 


CA ま意： ） 

♦温風吹出し□のルーバーを強く押えたり、衝 S を如えたりしないでください。ルーバーが折 
れたり、 ffl がったりして、温風の方向が変わり、巧や力-••ペットなどが変色することが 
あります。 
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■エア フィルターを装着したまま、電気掃除機などで掃除します。 

エアフィルターは装着したまま、変形させないようにほこりを吸い取ってください。 



巧れがひどいとき 

♦エアフイルターを取り外して、詰まって 
し巧ほこりを取り除きます。 

♦油などで特に巧れた場合は、台所用 
中性洗剤で洗ってください。水気を 
よくきってから十分に乾燥させた乾 
エア フイ ルターを元の位置に取り 
付けてください。 

(くわしくはしが27ぺージ ') 


フイルター掃除サインが点滅したとき 


•エアフイルターにほこりが詰まると、 
フィルター掃除サインの赤色点滅と 
ブザ— で、 掃除がお要なことをお知らせ 
します。運転を止め、エアフィルター 

を掃除して ください。 / - \ 

ピッ、ピピッ… 

、•又/ 

• 運転したまま掃除してち、フィルター掃除 
サインは消好しません。いったん運転を 
停止してください。 

•力ーテンなどの障害物でエアフィルター 
びぶさがれたときを、 フイ j レター掃除サイ 
ンび'点滅します。 


• エアフィルターを掃除してちフィルター 
掃除サインが消なしないときは、機器 
内部にほこりやごみが付着している 
可能性があります。「修理」びぶ、要です 
ので、お買い上げの販売店、またはおより 
の大阪ガスにご依頼ください。 

(くわしくは陳33ベージ） 

• フィ J レター掃除サインが点滅しているとき 
は、最大燃焼量を下げて運転します。 
•フィルター掃除サイン点滅後ち運転を 
続けると、機器内部が異常に過熱し、 
機器が自動的 I こ停止することがあります。 


% 








































③お手入れが終わった日、機器をお買い上げ時の箱に入れて保管する。 

♦湿気やほこりのかないところに保管してください。 

• ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は、樹脂部分のを色や変あの 
おそれがありまずので避けてください。 


⑤電源プラグをコンセントからあく。 


④ ガスコードをお部屋のガス栓と機器か6取り外ず。 
(くわしくは陳17ぺ一巧 

♦ ほこりやごみが入らないように、機器のガス接続 [ 
やガスコードには付属のキャップをはめてくだごい。 

⑤ 機器の表面、温風吹化し□の掃除をする。 

(くねしくは 2己べーブ) 

⑥ エアフィルターを取り外して掃除する。 

(くねしくは度が26、27ベージ） 




機器をしまうときや長期間使用しないときは、機器のお手入れをして、お買い上げ時 
の箱に入れて保管します。お買い上げ時の箱や保護シートなどの捆包材は捨てずに 
大切に保管しておいてください。 

弓 i 越しなどで機器を移動するときも同様に、お手入れをした後、箱に入れて移動してく 
ださい。 



定期的に点検整備（有料）をお受けください 


機器内部にほこりがたまっている状態で、そのままお使いになりますと、 
につな; b '* 'るおそれび'あります。 

定期的 （ 3シーズンに1回程駐に「点検整備」を受けるようにしてくだごい, 
(くねし<は34ベージ） 


思わめ事故 


エア フイルターの 取り外し かた 


エアフイルターの 取り巧けかた 


長期間使用しない場合 
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故障かな？と思っても、よく調べてみると巧障でない場合もあります。 
修理を依頼する前に、もう一度が f のことをお調べください。 

それでも直5ないときや原因がわか5ないとさには、お買い上げの販売店 
わよりのガス会社 （ f 共給業者）に連絡してください。 


こんな場をは 


め運転しない 

•運転スイッチを巧しても 
運転しない。 

•運転/燃焼ランプが緑色に 
点口しない。 


③点义しない 

•運乾/燃焼ランプが赤色に 
点え]しない。 


ベて < ださい 


>電源プラブがコンセントにしっかりと差し込まれて 
し、ますか？ 

»ご家庭のヒューズやブレーカーが切れてし)ませんか？ 
>停電ではありませんか？ 

>□ ッワがセットごれていませんか？ 


お部屋のガス栓は全開になつていますか？_ 

ガスコード内に空気び谱っていませんか？ 

マイコンメーターが作動してし、ませんか？ 



参エアフィルターにほこりが詰まってし、ませんか？ 

(フィルター掃除サインが点滅してし、ませんか？） 

20、26 


♦温風〇夕出し □ がふごがれていませんか？ 

6、10、12 

输曲 rhi -: お、 1, すス 

参機器のを方と壁の距離は 5 cm U 上ありまずか？ 

6 

t ぶ愣巧ザ 1 し屑人 3 な 

参マイコンメーターが作動してしぶせんか？ 

嫁 


参8時間自動ミ肖乂機能が作動していませんか？ 

20' 31、32 


参不完全燃焼防止装置び作動していませんか？ 

室内の換気をして < ださい 

9、31、32 


参エアフィルターにほこりが言吉まってしほせんか？ 
(フィルター掃除サインが点滅していませんか？） 

20、26 


参設定室温がほくありませんか？ 

19 

④ よく暖まらない 

•お部屋の窓や戸が開いていませんか？ 

参お部屋のガス栓は全開になってしほずか？ 

18 


•機器前方100 cm LU 巧にをのが置しでありませんか？ 

6 


参お部屋の大ささと機器の仕樣（暖房の巨やす）が 
合っていますか？ 

35、％ 

⑤ 暖まりすざる 

•機器背面にすきま風や冷たい空気が当たっていま 
せんか？ 

- 

@ ガスくごい 

•ガスコードや機器のガス接続 □ に傷がついていた 
り、ごみなど異物が入っていませんひ？ 

•別売のガスコードで正しく接続されていますか？ 

ス17、18 

ス1ス18、37 


•ガスコードがいたんでいませんか？ 

Z 1ス18 

③ エアフィルターを掃除し 
ても、フィルター掃陈サ 
インが点滅ずる 

•機器内部にほこりが詰まっている可能性があります。 
この場を、修理が必要です。お買い上げの販売店、 
またはをよりのガス会社（巧給業ち）へご連絡くだ 
さい。 
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りのガス会社 


こくださし、。 






惇止をも、温風化化し□か6風が出る。 


機器内部を;令やしてから自動的に止まります。 


停止後、再度運乾操作をしてもすぐに点义しない。 


内部がをえるまでしばらく待ち、約20秒たってか 
ら自動的に点乂します。 


誤って電源プラグを巧いてしまったため、すぐ差し内部が冷えるまで数分間待ってか6、再度運鼠 
込んで運転操作をしたが、点乂しない。 操作をしてください。 


巧めて運転したときに、煙やにおいが出る。 

点火時や.停止後に「コツン」、「コツン」という音が 
ずる。 

点义時に r ボッ j といラ音がする。 

点か時に[ヒュ ー J 、 「ピー」といラ音がする。 

運睦中に[シャ ー J という音がする。 

点かをや、停止後に[チ U 、 チ u _ i 、 r コツン、コツン」 
とキシミ音が出る。 


機器の部の部品などに巧着している油などが 
焼けるためです。しば6くあ気しなが6使巧 
してください。 また、 フ □— U ンブ'のフックス 
などが温風に加熱されて、におラことがあり 
ます。しばらくすると自然になくなります。 

ガス通路を開閉するための電磁弁（電気で開閉 
するガス弁）が作動する音です， 

点义音がずる場合がありまホ， 

ガスコードを脱着したときに、ガスコード内に 
空気が人ったためでも 

ガスの通過音がする場合があります。 

機器内部の部品などが加熱や;令却される際にを 
属が膨張、収縮して発生ずる音です。 


シーズン抱めや、しば6くの間運面しなかったカスコード内に空気び入ったためです。 

後、ガスコードを脱着した'をになかなか点义しいったん点义してからミ肖そた場合は、再点火 
ない。 機能が自動的に1回だけ作動します。 


原因と対策 


ベてください 参照ぺージ 


こんな場合は 


運乾後•惇止中 

































r お知 5 せ i . 

i ♦点滅表示は、運おスイッチを巧すと解除されます。 

i •ブザー音については「ブヴー機能について J をご覧ください。（くわしくは22ベージ） 


»下記に従って点検してを、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表おが 
化たとき、またエアフイルターを掃除してをフイルター掃除サインがミ肖打しないとさにを修理 
がが要です。お買い^げの販売店、またはちよりのガスを巧（巧給業者）へご連絡ください。 


原 因 


処置ち法 


参照ページ 


室内で換気不十分な状態で使用しにり，エアフィル十せにお部屋の換気を巧い、エアフィルター部の掃除を！ 
夕一にほこりが詰まってし巧ときに起こります： 巧-こた豁再運転してくだ扛い. 


ガスおが開きたりなか 
脱着した後などに起こ 


ガスをだ閉じ b れて 
などに起こります： 


I ；きや、ガスコードを 


点検を、巧運転してください. 


，閣さたりなか-こたとさ 


巧障ではありまはん.;. 

運転開始を8時間が過ぎたためです： 


糖続して達転する場 S ま、巧運転してくだをれ， 


機器を正し’し'が態に設置 U た後、再運あしでくださし、 


エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いたおしば因く i 
エアツィルターにほこりが詰まったり、温風の化し6〜6せ）してか5再運稳してください。（温風化化し□が日！ 
□に障害物があるときなどに起こります. 風がおている間は、輩源ブラブを巧かないでください4 ! 

機器内部にはこリヴたま V ■‘ているときにわ起こリ岳び同じ表ホが出る場合が.修理が'お愛でず.， 

ます お質い上げの販売店、またはをよりのガスをな(供給業着 ） i 

へこ‘‘連絡ください。 


r アツイルターや這風吹吐1し [ 
S どに起こります. 


:とき修理がお愛です。お買い上げめ販売店、またはをよりの过ス! 
を社（供撼業音）へご連絡ください。 


電気◎路ぜシヨートしたとさなどに 


修理がぶ、要です。お買い上げの販売店、またはをよりのガス！ 
会社(供粒業者）へご産絡くだごし、 i i 


故障ではありまはん,. 
運転中に停雲になったり、 


巧通單時、温風肪出し□た、ら風が江!ていることがあリま责 I 
この場合 i 風ザ止まってから運転スイッチを1回巧して k ! 
な滅表をを强除し再還転してくだごし U 停電中はおずガスな） 
を題じてくだごい、.） 


違あスイジチを1回がしご点滅表示を銜おし、再還転しでく！ 
運転スイッチ回路がシヨートしたり、15が iU 上巧ださい，君び同じ表あが祉る場合は、修理が必要です。；お！ 
し続けたときに起こります： 貿い上げの販売店，またはちよりのガスを巧（供給業吾’> へ 

_ ご連絡ください,. ；_:_ _ 

ガス栓を閱め，お買い上げ®お売店、または’もより®ガス会れ《供給業普）へ;ご連絡くださし、 
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I サービスの お申し込み _ 

■ヴービス（点検 • 修理）を依頼される前に 

「故障かな？と思ったら」、「ブザーが鳴って、運転が停止した場合」 {[^29 -32 ぺージ)の 
項を見て、をう一度ご確認ください。 

それでも不具合がある場合、あるいはご不日月な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げ 
の販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。 

(別添の「大阪ガスのお問い合わせ先」参照 

そのままご使用になりますと、故障や感電-やけど’一酸化炭素中毒-ガス漏れ’火災の原 
因になります。 


■ご連絡の際には巧のことをお知らせください 

① 品を…… ガスフアンヒーター 
@型番 ……本体ち側面に張り付けてあります。 



⑤ 故障、異常の現象 （できるだけくわしく） 

® お客さまを、住所、電話番号、道順 （できるだけくわしく) 


I 転居されるとさ _ 

■ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。 

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となり 
ますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、もよりの大阪ガスまたは転居先 
のガス事業を（供給業ち）にご相談ください。 

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でち有料となります。 

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合をあります。 
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I 保証にっいて _ 

本書裏表紙が保証書になっていまず。 

■保証期間中は-" 

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。 

くわしくは、保証書をご覧ください。 

保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありまずので、 
大切に保管してください。 

■保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはわよりの大阪ガスにご相談ください。 

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によりち料修理いたします。 


I 補修用性能部品の保有期間について _ 

この商品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、当商品 
製造中止後7年です。 

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料.修理いたし 
ます。 


I 点検整備のおすすめ（有料) _ 

♦長期間、を全快適にご使用いただくために定期的に （3 シース’ンに1回程戲「点検整備」 
を受け5れることをおすすめします。 

• 「点検整筒 J は、お買い上げの販売店、またはをよりの大阪ガスにご依頼ください。（有料） 


♦「点検整備」の内容は、下記のとおりです。 

① 機能部品の点検、確認 

② 掃除整備 











































































































